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İBRAHİM BUĞALI VEFAT ETTİ 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 26 Haziran 2009 Şi , l l , u 
Akınoğlu Belediyesi personeli Salih Buğalı ve 


Sağlık Meslek Lisesi personeli İsmail Buğalı'nın ağabeyi İbrahim Buğalı (55) (Hafız) 
hayatını kaybetti. 


Buğalı dağındaki Tekke obasında kalbinden rahatsızlanan merhum, önce Turhal, 
oradan da Tokat Devlet Hastanesi sevk edildi. Taburcu olduktan sonra yeniden 
fenalaşan merhum, Amasya, Samsun ve en son Ankara'ya sevk edildi. 29 Haziran 
2009 günü Ankara'da vefat eden merhum İbrahim Buğalı'nın cenazesi aynı gün 
Akınoğlu merkez Camiinde saat 18.00 de kılınan cenaze namazı sonrası Tekke 


mahallesi kabristanlığında toprağa verildi. 


Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 


https://tasova.gen.tr/ibrahim-bugali-vefat-etti/ 
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